
ROSA INDICA 

Multipetala. (Voyez p. 38 de ce volume, var. t .) 

R- germinibus ovada glabris; pedunculis subhispidis; folio lis acutis, 
undulatis; caule petiolisque aculeatis. (N.) 

R. ( Semper/lorens) dúplex rosea. Du P. Gjmn. Ros. in Tiiy. 
R. Candolleana, p. 19 , serie 3o, n° 4- 

R. ( Semper/lorens ) var. 3 . Nouv. Duhamel, vol. 7. p. 24. 

Rosier du Bengale á fleurs trés-doubles. Guerr. Alm. des 
Roses, p. 25. 

LE ROSIER DU BENGALE 

( Cent feuilles.) 

DESCRIPTION. 

Rosier qui s’éléve en un buisson touffu, á la hauteur de trois 
ou quatre pieds, méme encore plus, dans les terrains frais et 
humides. Ses branches vertes et glabres sont armées d’aiguil- 
lons forts, crochus, trés-dilatés a leur base, d’une couleur rou- 
geátre. Les feuilles se composent de cinq folióles, ovales-arron- 
dies, vertes en-dessus, plus pales en-dessous, luisantes, d’une 
consistance forme, souvent ondulées, et terminées par une 
pointe particuliére d’une forme tres - remarquable : elfos sont 
portees par un pétiole tomenteux, muni de plusieurs petits 
aiguillons crochus de la couleur de ceux des tiges. Les fleurs, 
légérement odorantes, doubles, mais un peu moins que celles 
de la Cent-feuilles ordinaire, de couleur rose un peu plus foncée 
que celle des pétales du R. Indica vulgaris, sont disposées par 
deux ou trois á l’extrémité des rameaux. Les pédoncules coin- 




































